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Änderungsantrag 

der Gruppe der PDS/Linke Liste 


zur zweiten Beratung des Gesetzentwurfs der Bundesregierung 
- Drucksachen 1 2/31 65, 1 2/4900 - 


Entwurf eines Gesetzes über technische Assistenten in der Medizin 
(MTA-Gesetz - MTAG) 


Der Bundestag wolle beschließen: 
In § 10 wird Nummer 6 gestrichen. 
Bonn, den 12. Mai 1993 

Dr. Gregor Gysi und Gruppe 


Begründung 

Dieser Passus steht im Widerspruch zur Grundintention des 
Gesetzes, nach der angesichts des raschen medizinisch-tech- 
nischen Fortschritts sowie der wachsenden Ansprüche an Patien- 
tensicherheit und Qualitätssicherung die Ausbildung der tech- 
nischen Assistenten in der Medizin verbessert und verlängert 
werden soll. 

Letztlich würde damit auch solchen Personen mit einer abge- 
schlossenen medizinischen Ausbildung die Ausübung der den 
MTA (und bestimmten Hochschulabsolventen) vorbehaltenen 
Tätigkeiten ermöglicht, bei denen diese Tätigkeiten nicht Gegen- 
stand ihrer Ausbildung und Prüfung waren. 
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